BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 27 maja 2022 r. Nr 337 (1597) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OKA.4210.45.2022.CW z dnia 26 maja 2022 r. 
w sprawie zmiany taryfy Celsium Sp.z 0.0. w Skarżysku-Kamiennej .............. 2 
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Katowice, dnia 26 maja 2022 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0KA.4210.45.2022.CW 


DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 
2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
Celsium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2022 r., uzupełnionego pismami 
z dnia 16 i 23 maja 2022r. 


zmieniam 
moją decyzję z dnia 23 sierpnia 2021 r. Nr OKA.4210.16.2021.CW, zmienioną decyzja z dnia 19 
stycznia 2022r. Nr OKA.4210.111.2021.CW zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, 
poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej 


decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 23 sierpnia 2021 r. Nr OKA.4210.16.2021.CW (ze zm.), Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 
jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Taryfa została wprowadzona do 
stosowania 9 września 2021r. 


W dniu 27 kwietnia 2022 r. Przedsiębiorstwo wniosło o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy 
uzasadnionej okolicznościami powołanymi w: 


e § 28 ust. 1i la rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.), tj. istotną zmianą warunków 
wykonywania działalności gospodarczej w odniesieniu do działalności w zakresie 
wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła - wzrostem kosztów paliwa, 
kosztów zakupu energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 


e $ 28 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku ciepła wytwarzanego w jednostce 
kogeneracji o której mowa w $ 13 ust. 1 tego rozporządzenia zlokalizowanej w Grójcu, 
uzasadnioną ogłoszeniem przez Prezesa URE średnich cen sprzedaży ciepła, o których 
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mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy - Prawo energetyczne oraz zmienionym 
wskaźnikiem referencyjnym, o którym mowa w art. 47 ust. 2f ustawy. 


Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym 
przypadku decyzja z dnia 23 sierpnia 2021 r. Nr OKA.4210.16.2021.CW ze zm.), na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 
strony. 


W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 
umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 479* Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2257 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja wraz ze zmianą 
taryfy zostaną ogłoszone w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

l-1 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 
w Katowicach 
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CELSIUM 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


II Zmiana taryfy dla ciepła 


NINIEJSZA ZMIANA TARYFY STANOWI 
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 


ZDNIA ..-4.6,05..402n.....DEQ...11240.15..4022. CW 


On LENINA ANO I 4 PPR Ay 


U Zu ba a 
rzędu Regulacji Energetyki 
reda Repulecji Bnergeny 
Południowego Oddziały Teren wego 
Urzędu Regulacji i 
z siedzibą w Ka 


Skarżysko-Kamienna, 2022 r. 


DOE 
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W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
23 sierpnia 2021 r., Nr OKA.4210.16.2021.CW, zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 19 stycznia 2022r., Nr OKA.4210.111.2021.CW część IV zatytułowana 
„Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat”, otrzymuje następujące brzmienie: 


CZĘŚĆ IV 


Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od:towarów i usług (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SO 


Dla odbiorców w grupie taryfowej SO pobierających ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Skarżysku- Kamiennej przy ul. 11 Listopada. 
Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych GI, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 


w wysokości średniej ważonej z cen określonych dla źródeł ciepła: 


Cena za zamówioną moc | 
i cieplną 
Oznaczenie rata miesięczna 
ł/mw , t um; 
zł/MW/m-c R 
— — 
„Centralna Ciepłownia Celsium 86 726,77 7 227,23 85,47 7,28 
przy ul. 11 Listopada 7 


ooe ea a || CENE TŻ] 
2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SA, SB, SC, SE 


Dla odbiorców w grupach taryfowych SĄ, SB, SC i SE pobierających ciepło wytworzone 
w źródłach ciepła zlokalizowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 
i przy ul. Niepodległości 100, oraz zakupione ze źródła Kogeneracyjnego Celsium Serwis Sp. 
z o.o. przy ul. 11 Listopada 7a, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, zasilanej z tych trzech 
źródeł. Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych GI, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 


w wysokości średniej ważonej z cen określonych w taryfie dla ciepła Celsium serwis Sp. z 
o.o. dla źródła ciepła „Źródło kogeneracyjne Celsium serwis” oraz w taryfie Przedsiębiorstwa 
energetycznego dla źródeł ciepła: 


Z upoważnienia Prezesa. 
Urzędu Regulacji Energeryki 
e DYREKTOR 
2 Południowego OddziałyfTerenowego 
Urzędu Regulacji E 
z siedzibą 
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Cena za zamówioną moc Cena nośnika ciepła 
cieplną | 
Oznaczenie 
rata miesięczna 
MW t/GI 
LR obni ać 


mina | ETNA Celsium” 

przy ul. 11 Listopada 7 POZADEZ Pom 

„Ciepłownia La Monte'a Celsium” 

przy ul. Niepodległości 100 103 690,95 S S0738 EJ 


Określa się następujący sposób ustalania ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła i ceny 
nośnika ciepła: 


2 
Cmz = >: Wmz, x Cmz; 
i=1 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Cmz — cena za zamówioną moc cieplną, 

Wmz — wskaźnik udziału zamówionej mocy cieplnej dla i-tego źródła, 
Cmz —  cenaza zamówioną moc cieplną dla i-tego źródła, 

Cq — cena ciepła, 

Wq  — wskaźnik udziału ilości ciepła dla i-tego źródła, 

Cqi — cena ciepła dla i-tego źródła, 

Cn — cena nośnika ciepła, 

Wn — wskaźnik udziału ilości nośnika ciepła dla i-tego źródła, 

Cni — cena nośnika ciepła dla i-tego źródła, 


a wartości wskaźników udziału dla poszczególnych źródeł zawiera poniższa tabela: 


Wskaźniki udziału 


Źródło ciepła moon PY pea Ilości nośnika ciepła 
cieplnej ciepła 


— przy ul. 11 Listopada 7 Celsium 0,7635 0,3526 0,6000 
przy ul. Niepodległości 100 Celsium 0,1579 0297 | 2947 | 04000 e| 4000 


EEEE kogeneracyjne przy ul. 11 0,0786 „a 3527 p 0000 
Listopada 7a - Celsium Serwis” 


oważnienia Prezesa 
| Urzędu u Regulacji En Energetyki 


3 Południowe Manin etefowego 
Urzędu Regulacji E epęetyki 
z siedzibą 


Marek Mij 
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oraz następujące stawki opłat: 


2.1. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SA 


zł/GI 19,16/18,51* 


* Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla odbiorców nie końcowych 


2.2. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SB 


ae Jednostka 
Wyszczególnienie R 
miary 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 48 053,08 
1.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 4 004,42 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 20,77 


2.3. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SC 
Ne Jednostka 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 47 254,43 
1.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 937,87 
EB Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 


2.4. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SE 
"= Jednostka 
L.p. Wyszczególnienie a 
miary 
EB Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 70 691,64 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 5 890,97 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 31,63 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
Połudi so Oddziału, 
niawego ziałujlegenowezo 
Urzędu Regulacji pti : 
z siedzibą w 
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3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej GA, GB i GI 


Dla odbiorców w grupach taryfowych GA, GB, i GI pobierających ciepło wytworzone 
w Kotłowni zlokalizowanej w Grójcu przy ul. Sportowej 3 i w Kogeneracyjnym źródle ciepła 
zlokalizowanym w Grójcu przy ul. Zdrojowej, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, zasilanej 
z tych źródeł. Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepta — wyrażoną w złotych GI, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 
w wysokości średniej ważonej z cen określonych dla źródeł ciepła: 


LOS a | za zamówioną moc 


Cena nośnika 
s Cena ciepła ciepła 
Oznaczenie T Nh miesięczna i 
EJ MW e i 


a — przy ul. 83 563,77 6 963,65 12,10 
Sportowej 3 

Źródło kogeneracyjne przy 381 126,83 31 760,57 75,48 12,10 
ul. zdrojowej 


Określa się następujący sposób ustalania ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła i ceny 
nośnika ciepła: 


2 
Cmz = > Wmez; x Cmz; 
i=1 


2 
Cq = ) Wqi x Ca; 
i=1 


Cn = > Wn; x Cn; 
i=1 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Cmz —  cenaza zamówioną moc cieplną, 

Wmz, — wskaźnik udziału zamówionej mocy cieplnej dla i-tego źródła, 
Cmz — cena za zamówioną moc cieplną dla i-tego źródła, 

Cq — cena ciepła, 

Wq — wskaźnik udziału ilości ciepła dla i-tego źródła, 

Cqi — cena ciepła dla i-tego źródła, 

Cn — cena nośnika ciepła, 

Wn — wskaźnik udziału ilości nośnika ciepła dla i-tego źródła, 

Cni — cena nośnika ciepła dla i-tego źródła, 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulac oji Ens Energetyki 


RO Oddzi, RA nowego 
Urzędu dzi wodki Ly 
z siedzi 


5 Marek Mfilliewicz 
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a wartości wskaźników udziału dla poszczególnych źródeł zawiera poniższa tabela: 


M Wskaźniki udziału 


Źródło ciepła Zamówionej mocy Ilości Ilości nośnika 
cieplnej ciepła ciepła 
1 Kotłownia BA ul. Sportowej 0,8718 GG 06 


Źródło kogeneracyjne przy 0.1282 0.3837 0,0000 
ul. Zdrojowej | i g 


oraz następujące stawki opłat: 


N 


3.1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej GA 


ZES Jednostka 
Wyszczególnienie ý 
miary 


1 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 31 655,70 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za ustugi przesyłowe zł/MW/m- 2 637,98 
EB Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 11,02 


3.2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej GB 
Jednostka 
miary 


Wyszczególnienie 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 50 201,19 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 4 183,43 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 19,88 


3.3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej GI 
ZA Jednostka 
L.p. Wyszczególnienie A 
miary 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 41 114,98 


Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zt/MW/m-c 3 426,25 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 27,57 


4a. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej G11, G12,T11 


Dla odbiorców w grupach taryfowych G11, G12, T11 pobierających ciepło wytworzone 
w Ciepłowni „Bugaj” Budynek A i Elektrociepłowni „Bugaj” Budynek B zlokalizowanych 
w Starachowicach przy ul. Bugaj 45 oraz zakupione z Instalacji odzysku ciepła z drukarskich 
procesów technologicznych zlokalizowanej w Starachowicach przy ulicy Bema 2C za 


Zu awaznicnta bik Š 
Urzędu Regulacji Energetyki 
ü DYREKTOR 
6 Południowego Oddziały Terenowego 


Urzędu Regulacji Fgcrge 
z siedzibą „fazi 


Marek MY ku 
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pośrednictwem sieci ciepłowniczych, zasilanych z tych źródeł przedsiębiorstwo 
energetyczne stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 


w wysokości średniej ważonej z cen określonych w taryfie dla ciepła Celsium serwis Sp. z 
o.o. dla źródła ciepła „Instalacja odzysku ciepła” oraz w taryfie Przedsiębiorstwa 
energetycznego dla źródeł ciepła: 


Cena za zamówioną moc 5 Cena nośnika 
s Cena ciepła g 
, cieplną ciepła 
ESTE rata miesięczna | 
ł/MmMW 
zł/MW/m-c 
Określa się następujący sposób ustalania ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła i ceny 


nośnika ciepła: 


3 
(mz = j) Wmz; x (mz, 
i=1 


3 
Cq = > Wqi x Cqi 
i=1 


3 
Cn = X wn x Cni 


i=1 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Cmz - cena za zamówioną moc cieplną, 
Wmz; — wskaźnik udziału zamówionej mocy cieplnej dla i-tego źródła, 
Cmz — cena za zamówioną moc cieplną dla i-tego źródła, 
cq — cena ciepła, 
Wqi  — wskaźnik udziału ilości ciepła dla i-tego źródła, 
Cqi — cena ciepła dla i-tego źródła, 
Cn — cena nośnika ciepła, 
Wn, — wskaźnik udziału ilości nośnika ciepła dla i-tego źródła, 
Cni — cena nośnika ciepła dla i-tego źródła, 
Z upoważnienia Prezesa | 
Urzędu Ronai gp 570 
Południowego Oddziały Terenowega 
Urzędu Regulacji 
z siedzibą: 
Marek Mffkiewicz 
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a wartości wskaźników udziału dla poszczególnych źródeł zawiera poniższa tabela: 


Wskaźniki udziału 
ó i Zamówionej Ilości 
Źródło ciepła o żadni SA Ilości nośnika cìepła 
cieplnej ciepła 


Elektrociepłownia „Bugaj” - Celsium 0,0513 0,2807 0,1660 
Ciepłownia „Bugaj” - Celsium 0,9487 0,6439 0,8340 


Instalacja odzysku ciepła przy ulicy 0,0000 0,0754 0,0000 
Bema 2C - Celsium serwis i 


oraz następujące stawki opłat: 


4.1. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej G11 


RAPIE Jednostka 
L.p. Wyszczególnienie k 
miary . 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 14 453,32 
1.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 1 204,44 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 


* Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla odbiorców nie końcowych 


EE] 
4.2. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej G12 

pe] wowem | |a| me 
PASJE 2 a AS | | Ola a 3 | O" 
1618 


4.3. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej T11 
So o e SJ > GIESR 
Wyszczególnienie g 
miary 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 40 312,68 


1.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 359,39 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 29,08 


ZU ważnie Prezen 
edu Regulacji Energe 
wi DYREKTOR 
Południowego Oddziaługlerenowego 
Urzędu Regulacji Høg 
8 4 siedzibą w 
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5. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej DR1/A, DR1/C, DR1/D 


5.1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej DR1/A 


Jednostk 
miary 
ER Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 143 595,23 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 25 099,50 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/m-c 2 091,63 
Ka Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 22,26 


5.2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej DR1/C 


Wyszczególnienie Jednostka | Neto 
miary 


Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 143 595,23 
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 11 966,27 


pew wa |a| 
| pea oe |T | ao | 
[5 [Femara idiw | W | 86 | 


5.3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej DR1/D 


miary 


Z a a | RE| 


4.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 4 208,89 
ES Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GI 15,51 


Zu jaa kapa ki 
redu Regulacji Energe 
i urdu Roete 
Południowego Oddzi: Tererowego 


Urzędu Regula 
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6. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej B, P1 i P3 


6.1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej B 


Jednostk 
miary 


Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 110 811,57 
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 9 234,30 


EA Cena nośnika ciepła | 7,48 


6.2. Ceny i stawki-opłat dla odbiorców grupy taryfowej P1 


Jednostka 
L.p. Wyszczególnieni 


EZE 
Te 
ae a e e a 
e Jeana | a | maa 
e 


6.3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej P3 


pa] wmasee | "meg ] "m | 
KA na na A 0, i e PARKU 
pjewm | ws | am 
[3 jes |a| e 
e fiere | | ra 
[s [raonament | | za | 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regutacji Energetyki 

j DYREKTOR 
Południowego Oddzi: 


Urzędu Regulacji 
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7. Stawki opłat za przyłączenie do sieci 


Stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 


Jednostka Średnica nominalna rurociągu 


miary 


Stawki opłat za przyłączenie do wodnej 

o aaa KA 228,27 
sieci ciepłowniczej. zł/mb 
Przyłącze w technologii preizolowanej. 


Podpis jest 
prawidło Signed by / 


Podpisano przez: 


Michał Jarosław 
i Gacek 


Date / Data: . 
AE. 2022-05-16 10:39 


typ 
Data: 2022.05.16 
11:03:00 CEST 
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